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… Gouvernements Secretarij. 
PARAMARIBO, den 10 Novemher 1541. 


Bij pesolutie van Zijne Fxeellentie den|Koloniale Guides, A. D.-CIIARLOULS. 


Gouverneur Generaal, dd. 9 dezer maand, 


No. 1626 | 1304, is op verzoek van JAMES 


GORDON, aan de geinanumitteerden ELL 
SABETH TEEDER en hare Kinderen JEAN 
TEEDER, JOHN TEEDER . HELENA TEE- 
DER, ELISABETH TEEDER en ROBERT 
TEEDER toegestaan. om bij den doer hen 
gevoerd wordenden tamilie-naam, dien van 
GORDON aantenemen, en zich alzoo te 
noemen en te teekenen: 

ELISABETH TEEDER GORDON. 

JEAN TEEDER GORDON. 

JOHN TEEDER GORDON. 

HELENA TKEDER GOKDON. 

KLISABETH TEEDER GORDON; — en 
ROBERT TEEDER GORDON. : 

De Gouvernements Secretaris, 


G. S. pe VEER. 


PE: 
Ld 





-Gouvernements Secrelarij. 
P a RAMARILO, den 11 November 1544. 

Alzoo de- navolgende personen zich bij 
requests hebben geadresscerd, om Brieven 
van Mlanuinissie voor Slaven; als: 


W. E. CARRIERE, voor den he 


1. m 

er do tigendom toebchoorende Slavin 
“…_ Colinetle,—en 

2. M. J. vaN TRICHT, voor de onder 
1 zijne  Straatvoogdlij staande Slavin 

Wenstina. 

. Zoo worden al de genen, welke vermee- 
gen mogien redenen van o 


hebben, opgeroepen, om binuen den tijd 
van drie weken van bun vermeend regt of 
pretentie ter Gouvernements Secretarij aan- 
teekening te doen; na verloop van welken 
tijd, de verzochte Brienen van Manu- 
‚missie zullen worden verleend," 

De Gourernements Secretaris, 


G. S. pe VEER. 





pmm em vern 


BURGERLIJKE STAND. 





PARAMARIBO, den 11 November 4844. 
Heden zijn in ondertrouw opgenomen: 


CHRISTIAN TRAUGOTT- BAUC eniden 8sten dezer, aanvragen ter verkrij 


CHRISTIANA WILHELMINA EAKE, 

JOU | 
HANNA DOROTH | 

FRIEDRICH. WILUELM 1 S LF 
Weduwenaar van JOHANNA DOROTIIEA 
ROSNER en ELINF FLISABETiL SMIDT. 
HENDRIK van REE en HELENA MAR 
_GARETIJA ELISABETH BETTING. 


‘HAESLER 


| Idem, de Engelsche Schoener Robert Haines 


l6 dagen reis; Passagiers: de Heeren M. D. 


ppositie teltaal vuile dito en 1 kist Indigo. 


ANN GOTTLOB STANKE en JO. ingediend, 
EA LOUISA ENGELER.!getormeerd eene berekenin 
lding van welke, aan die aanvragen gevolg 
lzal worden gegeven, en alzoo in deze maand 


on 


N°, Gl, 


14 NOVEMBER. 





‚|der Garnizoen te SuriN4ME, zullen wor-lontstentenis van dien, de in gebreke blij. 
den waargeuomen door den Je. Luitenant vende beschouwd zal: worden afstand te 


bij genoemd Bataillon, P. van ASSEN. 
En is bij dezelfde. Order tot Officier » 


‘hebben gedaan van zijne aanvraag en van 
an alle aanspraken daaruit voortvlocijende, 
Kleeding en Wapening gedesigneerd, den en door de Hoofddirectie deswegen zal 
de: Tuitenantse laesitabide Kompaguie worden gedisponeerd zoo als zij bevinden 

‚zal te behooren. 

Eindelijk strekt deze tot informatie voor. 
allen dien het mogt aangaan, dat zoodra 
„jer wederom eene afgifte van Wisselbrieven 
door de Hoofddirectie voornoemd zal ge- 
schieden , zulks van harentwege door mid-: 
del van advertentien in de koloniale Dags- 
bladen, zal worden kenbaar gemaakt. 

De Secretaris bij de lloofddirectie 
voornoemd, / 


OÌN. G. VLIER. 
mmm EN Gen 
(40295) Aan het DEPARTEMENT der On- 


beheerde Boedels, zijn gedevolveerd de 
navolgende Boedels, als: 


Van PHILIP van DER MEER, den Gden 


Kapitein Adjuctant, 
R. DH. ESSER, 


Z 


De 





Militair Bureau. 
Den ILden November JA41. 
Door Zijne Excellentie de Heer Schaut; 
bij Nacht, Gouverneur Generaal, is bij 
Gouvernements Order van heden, No. 213, 
den Ze. Luitenant Magazijnmeester J. 
BROUWER benoemd tot Koloniaal Bersten’ 
Luitenant Magazijnmeester vande Artilterie 
en Genie alhier. 
De Kapitein Adjudant, 





| K. U ESSER. October 1841; ANDRIES van en BERG, 

Tel \den Jen dito; en HENDRIETTA MAKIA 
SCHEEPS - TIJDINGEN. WISMAN, den 16den dito. 

| | . En worden mitsdien bij deze alle Cre- 

DINNENGEKOMEN. diteuren en Debiteuren d-rzelve opge- 


Den. 1 den dezer, de Nd. ‘Am Brik Garnet „roepen, ten einde en op pcene als bij art. 14 
Kapt. [fenrij Hodge, van Boston. hebbende 23 en 16 van het Reglement voor-opgeinelde 


‚digen reis; Passagi- rs: Mejufvr. Jane Christiej Administratie is bepaal:l. 


en de Îleer Alexander Christie. Paramaribo, den 13 November 4844. 


De fungerende Curators en Weeg. 
meesters, Dj 
J. O. N. ENGELBRECHT. 
CHs. LIONARONS. 
Tweede Advertentie. 


mene amer 


Kapt. J. Blacgrove, van Demerarij , hebbende 


Nanches, J. Juda en IL. MH. Kramer. : 
UITGEKLAARD. 

Den lOden dezer, het Schip de Jonge Lode 
wijk Anthonie, Kapt. R. Tjebhes, naar Am | 
sterdam, lading: 512 vaten. Nniker. 13 halen! PARAMAR 
gebroken Koflij, 13 baten schoone Katsen, 1; 





1Bo, den 13 November 484. 
Pronunliatlie van Wictums 


dai ed bij het Collegie van Commissarissen voor 


{het Departement der Onheheerde Boedels, 
MENTEN. 





ADVERTI 


SSE 





op Zatur ag den 2Osten dezer maand, deg 
voormiddags ten negen uren, van de 
Bordels ALEXANDER FORSEIJTH cu 
RAPMIAËL FERNANDES, ed 

De Secretaris ad interim, 


F. GC. COBLIJN. 


POD 


iere West-Indische 
Bank. 


PARAMARIBO, den 13 November 1844. 


De ondergeteekende, als daartoe geau-!i97120) Alzoo MAGDALENA HENRIETTA 
toriseerd door de Hoofddirectie der Parti- BUTTENIE, zich bij rekeste aan het Col- 
culiere West-Indische Bank, brengt terilegie van Con.missarissen voor het Departe- 
kepnis van de genen, die, sedert Maandag| mert der Onhcheerde Boedels heeft ge- 

wend, met verzoek ‘om uitbetaling van een 
WISSELBRIEVEN hebben legaat ik haar door wijlen GOTIEREID 
dat bij de Ioofddirectie is|BEINBICH HENNINGSEN bij Testamen- 
&. naar aanlei-{taire dispositie in dato 4 September 1805 
en gepasseerd, besproken. 
Zoo worden de genen welke vermeenen 
eene distributie van Wissels plaats zaif-nogten reden van oppositie tegen’ de uit. 
hebben; — dat dezelve berekening terlbetaling van dat legaat te hebben, namens 
Secretarie der Bank ter visie zal leggen;het Collegie voormeld, opgeroepen. zich 
van af Maandag den 1öden dezer tot enldeewegens binnen den tijd: van drie weken 


Parlicul 











ging van 


Zullende deze Huwelijken bij anticipatiel met den z0sten daaraanvolgenden. Belang-jbij gemotiveerde Memorie aan hetzelve te 
van den gewonen tijd van afkondiging |hebbenden worden bij deze uitgenoodigdjadresseren; zullende na verloop van dien 


orden voltrokken. 
De Ambtenaar van den 


Stand, 
T. M. SCHOTBORGH. 


es . 

Jhihtarr Bureau. 

Den 1lden November J84d 
‘Door Zijne Excellentie de Heer Sch 
bij Nacht, Gouverneur Generaa', Is 
Gouvernements Order van heden No. 
bepaald, dat van en met den 16den dezer, 
de funetien van Kwartiermeester bij het 


Burgerlijken 





Bataillon Jagere No, 21 allier, en VEE, 


[durende het evengemelde tijdvak, bij den 


jof recipis, te deponeren, om, later, te- 


out|bragt,. terwijl nader zal worden geadver- 
pijteerd wanneer dezelve voor belanghebben- 
jy [den beschikbaar zuilen-zijn. 


om het bedrag der, bij die berekening tijd, door het Collegie worden beslist, als 
aan hen geconcedeerde Wisselbrieven, ge-\hetzelve zal vermeenen te behooren. | 
Paramaribo den 13 November 4844. 
De Seeretaris ed inte rin, 
s,‚ t F. GC. COBLIJN.. 
gens restitutie van zoodanig instrument) 
hunne Wissels te ligten, welke Wissels (40287) De Exploicteur bij het Geregtshot 
inmiddels in gereedheid zullen worden ge- te SURINAME, belast met de Bn 
der nalatige Belastingschuldigen, zal op 
Vrijdag. den 19den November 1841, des 
nk voormiddags om half negen uren, ten over- 
Een ieder wordt bij deze gewaarschouwd, staan van [leeren Gecommitteerde Raden 
binnen den bepaalden tijd, de bedoelde uit gemeld Geregtshof, publiek bij Executie 
depositie te bewerkstelligen , daar, bij verkoopen: : 
: 7 


Commissaris der Bank, tegens renversaal 


$ 


rl 


De Slaven met namen: Sanna, Joseph J 
Christiaan, Lrdewijk, Edüard en Adol- 
phina; aankomende SARA Wed. ISAAK 
HENRIOUFS. | 


De Slavin Truitje; aankomende den 


Boedel ROZA van HAMMEL. h k b 
gn 8 dat kij de tas de thee, suiker, porselein enz. bij de kleine 
De Staven met namen: Welcom. Azor, Heilt dl 5 task op zich nam de geheele SN pe j de klem 
‚. En eilige Schrift te vertal:n zonter eenige.handelaars, aan deze de zorg overlatende, 
Anna, Fsab-Hr, Joseph en. Semucl ; aan- ä : aansif 
komende BENJ. PARRA |woeds | ho: genaam:l te nuttigen, en dat om daarvan aangifte te doen aan het tol- 
i die ‘NS. DE LA ARN A, hij stierf, juist toen hij het laatste hoofd-|kantoor Dit is voorwaar Bene moedwil- - 
De Slâven met namen: Johannis, Bea-jstuk der Openbaringe voltooide. lige ongehoorzaanheid jegens de verordee 
Artes , Bessie, Japa, Solon, Floris Julia,{ De overlevering, die dit verhzal van het ningen, door le Ilemelsche Dynastie inge. 
Simire, Cicilia, Josentina, Floortjesfbewonderenswaardige vasten van Scotusisteld. De hardnekkige en domme onwe- 
Coba en Augustina; aarkomenie BENJ -jmededeelt, ís vermakelijk om hare onge-jtendheid. dier vreemdelingen heeft den 
en J. DE La PARKÁ. IE  trijmdheid; doch ook eene korte schets;hoogsten top bereikt. Het zijn klaarblij- 
De Slaven met namen. Zn/rest of Knffj, ar Ak dee geschiedenis zal ais de En en die, in 
Annaatje, Dometia, Lodewijk, Maria. on ie ngrijk zijn, en deze deelen ‘wij Baene td de rt E16 Dar ek Ren a 
Minerva en Arna; aankomende JISAKjPSCE 6 an 
SAMUEL pe MEZA. Jan Duns werd amtrent het einde der:veren van lastige verzoekschriften. Dit 
È Ak ee we, dertiende eeuw in Engeland, opeen dorpjeidoet van hunnen kant eene nog veel groote 
… De Slavin Sophietje of Jacoba; aanko- bij Alnwick in Northumberland, geboren.|verachting.der wetten zien, 
‘mende der Boedel G. ENTEL. 


Doch zoowel Schotland ats ferland maak-| » Men spore die lieden oogenblikkelijk 
Het HUIS en ERF, gelegen aan de ten aanspraak op eer van het geboorteland;ep,en make zich van hen meester, Overi- 





de derde maal plotselng een verzoekschrift 






Mengelwerk » In weerwil hiervan hebben zij vu voor 
} ’ ® 

. Ee ingeleverd. wáaren «tj onser anderen zeg. 

AIN C En (gen: Tot nog toe was ons de wet anbe- 

BUNS SCOTUS. kend omtrent den 1rkoop der acht soorten,” 

Duns Seotes, van wien men verhaalt, en verder: » Vergun ons het inkoopen van 


1 





mv! nf e 
Steenbakkerij Straat, La ‘C. No. 119 ;|van den geleerden doctor geweest te zijn.:gens maakt ik deze bestraffing bekend, en_ 


aankomende J. B. COMVALLUS. Naar Schotland ‘heeft ‘hij den naam van\verzoek, se Barbaren zich het nako- 
. Pp zn ‚{Scotus of Schot ontvangen. __ > ‚men der oude verordeningen tot eenen 
Het HUIS en ERF, gelegen aan. de In 1301, na de Oxford zijnen geestelij. pligt zullen maken. Alle grove koopwa- 


ze 7 , S À & hy 5 . De ve À e . 
En Re C. Ko, 23; aanko; ken graad verkregen te hebben, werd hij,ren,. zonder onderscheid, kunnen niet dan 


| a [tot Loogleeraar in de Godgeleerdheid aanidoor de Mandarijnsche handelaars gevoe- 
Het HUIS en ERF, gelegen aan de'die hoogeschool' benoemd. Zijne groote gelijk verkocht worden. Het is den vreem- 
Grave Straat La. B No. 42, aankomende vermaardheid verschafte hem een aantal delingen nret geoorloofd. regtstrreks naar 
Am. Bo..pE MESQCUITA Jr.- toehoorders. ide kleinhandelaars te gaan, endaar heime- 
Het HUIS en ERF, gelegen vaan de Latere woonde ‘hij en kane ea stierf lijk dh, 
Keizer Straat La. B. No. 245; aanko- den 8sten November 1308 te Keulen aan misdrijf regen de wetten. Loo dus gezegde 
mende HENRLET CA MEIJER. eene beroerte. :Een zijner levensbeschrij- kooplieden in het klein nogmaals de Bar- 
’ vers verhaalt, dat hij levend begraven baarsche handelaars durven aansporen tot 
sParamaribo den 43 November 484. werd, omdat, toen men zijn gebeente van,het inlèreren van verzoekschriften, of 
E05 :R. GOLLENSTEDE, daar «weg haalle, hij zich in zijne dood-hasdel met hen drijven, zal bunne mis- 
rote À kist scheen omgekeerd te hebben. daad, zoodra zij ontdekt en gearresteerd 

| In- zijnen tijd werd hij als een wonder zija, stellig strengelijk bestraft worden,” 
| | Ten van geleerdheid ‘beschouwd en verkreeg! a wed en 
(40286) De Exploicteur bij het Geregtshof sten ttel van spitsvondige doctor. Doch; Een wild Meisje in Gveriissel. 
‘te Suriname, zal: op Vrijdag den 19den Zijne geleerdheid was slechts hetgeen de ait 
November 1841, des voormiddags om half de schaol godgeleerdheid noemt, zeer ver- 
negen vre, ten. overstaan van Heerey;schillend van die gezonde en vuttige ge- 
Geeomnutteerde Raden, uit geneld Ge-:ieerdheid, welke den brorfena:r 1m staat vincie Overijssel Nog eerst 16 maanen 
regtshof , publiek bij Executie wer stelt. de „waarheid te ant: kken en deicud, was zij haren outiers ontroof4, en 
koopen: IN jkeunis derzelve aan anderen anede te deelen. vas 19 jaren oud, toen men haar weder- 
Het HUIS en ERF, gelegen aan del Onder andere overdrevene tofspraken , vond; maar men weet niet hes lang nj in 
Wagreweg Stront, La. B. No. 201 ; aanko waarmede zijne bewonderaars hem over het bosch is geweest. Mare huid was bruin, 
amende HENRIETTA ELISABETH van per;laadden … zerde men: «Hij was een 200 hard en met haten begroeid, het tanze 
TUUK Be volleer Wijsgeer, dat hij de uitvinding der „ware hoofdhaar hing over de schouders. 
Paramaribo den 43 November I84I. wijsbeg. hadde kunnen zijn eer zij b:stond. 3n plaats van eene duidelijke taal deed zij 
B. GOLLENSTEDE 5 Lie kenuis van al de geheimen der gods slechts een enverstaanbaar stotteren hoo- 
CO fdienst was zoo grondig, dat zij weeleer;ren r zij leefde van planten en bladen , ging. 





Au de maand Augustus 1/17 vend men 
een wakd meisje in eon ‘heuvelachtig bosch 
in de gemeente Kranenberg bij Zwol. pro- 





“Exploicteur. eene aarigeborene zekerheid dan geloof regtop op de voeten. en bedekte de schaamte 

— {was Ífij schreef zoo vele boeken, dat ‘met een veorschoot van stroo,dat zij zelve 

pr ë _ {één mensch dezelve naauwelijks lezen, en: gevlochten had. Haar karakter was wils}, 
Here di ensti. [det niemand dezelve verstaan kon. Wijlzonder nogtans eenig blijk te geven van 
A jeoude nog meer geschreven ‘hebben, had [boosaardigheid; men had veel moeite haar 


de hij minder naauwkeurig zijne gedachtenite vangen; doeh nadat zij gevangen was, 
uitgedrukt, Zoodanig was onze onsterfe-|werd zij spoedig zachtaardig en gemeen: 
lijke Scotus, de vernuftigste, schranderstèl,aam; later betuigde zij hare tevredenheid 
en spitsvindigste van alle menschenzonen”|in den inaatschappelijken staat en grooten 
Paramaribo den dh November 4844. | De schriften van dezen eens beroemdenlweerzin tegen haren vorigen to=stand. Het 
‘fgodgeleerde zijn ten eenemale verloren ge-|was niet mogelijk haar verstaanbaar te tee- 
gaan, doch zijne nagedachtenis is bewaardjren spreken; maar zij verstond de teekens, 
sd ] gebleven door zijne zoudertinge afbeelding:die men ‘haar deed, beantwoordde den 
woensdagen. Juden dezer, Des MOTECHSlen door het ongerijmde sprookje, dat met/\groet, en gewende zich langramerhand aan 
ten megen uren, door den Vendumeester zijnen naam verbonden is, ‚ [geregelde bezigheit; zij leerde’ het wel- 
M. A. KEIJSER, doen verkoopen: io en ted _ £ Íspinnen en oefende cat tet heren dood 
OER Ea Proctamatie van eenen Chine- | toe uit. | 
5 - en # EW ‚een eztra 


H= GODSDIENSTOEEFENING, HEDEN 
MORGEN om hulf negen nren, bij de 


di vangelischa Luthersche Gemeente. 





(40276) De “ondergeteekenden zuilen op 





da nde de: | 
fraai TAFPEL-SERVIKS en wat verder schen Gouverneur. | PE KLEINE TABAKSROOKERS. — Voor eenige 
Aen voorschijn zal ‘worden gebragt. De volgende proclamatie, voor eenigeijaren h: eit de Bet erseie regering vanden 
De GOEDEREN zullen twee dagen vóór - Arcen door den Gouverneur van Canton Kijnkreits, onder bet opschrift: De kle:ne 
sen op “en Vendu-dag te zien zijn |uugevaardigd bij gelegenheid van een. tabaksrookers eene hoogst noodig geachte 


. door Amerrkanen en andere in die stad waarschuwing tegen het al te vroeg aan. 
Tevens wordt een ieder verzocht, het gevestigde vreemdelingen ingeleverd, ver wennen van het Urbakrooken bekend gee. 
door hun verschuldigde-aan GEO. PRINGLElroekschrift, ‘kan strekken om een denk-|maakt. Daarin wordt, behalve ep de 
in privé, zoo wel als aan de Firma, telpeeld te doen vorinen van de meening Sligchamdlijke, ook op de zedelijke nadee 
willen voldoen, daar de nalatigen injwelke de ‘Chinczen van andere /volkenllen opmerkzaam gemaakt. welke het al te 
REGTEN zullen worden vervolgd. hebben: jn {vroeg aanwennen van dit rooken op de: 
Paramaribo, den 14 November 1841. | _»erhaalde maten ‘hebben de Barbaren|zedelijkheid van den ‘mensch uitoefent, 
GEO. PRINGLE & Co, jerbeschofte verzoekschriften ingediend,»ltectt eentmaal de jongen de pijp in den 
KE t {om dingen te verkrijgen, strijdig met dejmond, dan acht hij zich als het ware meer= 
wetten; betgeen hunne domme onwetend-|derjarig en van allen dwang ontheven; het 
(46275) *,* Die den weggelopen Negeriheid verraadt. Uit mededoogen jegens die schijnt vreemd en toch is het 200; zijne 
CHRISTIAAN, zich vermoedelijk in dejBarbaren van verre landen, heb ik huniveden worden ruwer, zijnen eerbied j‘ gens 
zoogenaamde Rijstgronden ophoudende, bij:geene straf opgelegd, maar“den Chineschen{de bevelen zijner ouders en onderwijzers 
de ondergeteekenden terug bezorgt, zal kooplieden bevolen, zieh voorzigtig te ge-|verflaauwt; in één woord, de tabakspijp is 
tene brlooning genieten van: dragen. Ik heb dezen laatsten almede ge Dn ed A om den knaap vroegtij= 
Ef on ret fn nld] __[last, mijne bevelen aan gezegde Barbaar-|t ig en stelse matig tot eenen stouten ben- 
Vijf en Twintig Gulden. |sche kooplieden kennelijk te Baeken end gel te maken.” E 
_ Paramaribo den 14 November 484J. |zij de verordeningen betrekkelijk hunnen) === : 


Gzsr:, BU HK, ‘handel zouden nalcyen, , 'e PARAMARIBO, bij J.J. ENGELBRECHT, 





mt 







